Józef Czyzewski 


przeżywszy lat 67, po długiej i dolegliwéj chorobie opatrzony sw. Ša- 


kramentami, dnia 5 Lipca 1876 r. przeniósł się do wieczności. 


Pozostała żona z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok w dniu 5 Lipca b. r. to jest w Piątek o godzinie 5 popołudniu, ze Szpitala 


św. Łazarza wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


